SCHEMA ElETTRICO DEL 
TELEFUNKEN 569-572 

TELEFUNKEN. RADIO ( S. A. SIEMENS). — Modulo 569 e 572 Fono. - Gamme: cc. (13,5-40), c. (35-80) 

m. (200-600), I. '600-2000). — Media frequenza: 469 kHz. 












